Coffefe/c 8mm DC Hotwater 
dispense valve spare parts 


Series 40.008.x16 



59085 55003 


Key to Standard Parts: 



Description 

Part No 

a - 

Nut 

22428 

b- 

Retention Gland 

22427 

c - 

Clip 

22412 

d- 

Plunger Pipe (dc) 


e - 

Breather Pipe 

54548 

f - 

Sliding Foil Large (dc) 


9- 

Spring (dc) 

22401 

h- 

Sliding Foil Small (dc) 


i - 

Plunger (dc! 

22442 

j " 

Seal Support 


k- 

Membrane 

22409 

I - 

\/alve Body 


m - 

O-nng 

22423 

n - 

Outlet 


o - 

Inlet adaptor 

22425 

P - 

Seal 

22414 

q - 

24V DC Coil 

54547 





3 m 



